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：*9>  505-1  (956) 

哈麥德 6 尺拉 門衣櫥 

寬 W2X 深 6UX 高 196( 公分） 

B54370  (308000) 

(附活 動隔板 2 片） 

::10)  865-1  (958+A013) 

••••• 

哈麥德 4 尺書桌 

寬 1 20.5X  深 56.5X  高 75.5( 公分） 

B1988  (73400) 

(可自 行更換 方向） 


:11::  865-2  (960+A360) 

*...* 

哈麥德 2 尺書櫥 

寬 60X 深 40X 高 181( 公分） 

B321 12  (93300) 

(附活 動隔板 1 片） 


::12::  1019-15  (24092614) 

••••• 

邁爾 斯餐椅 (布） (86103-808) 
寬 52X 深 46X 高 74( 公分） 

B5438  (31700) 

(坐高 47.5 公分） 


(13)  505-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


[單位 公分] 


Hamed 

哈麥德 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


哈麥德 雙人床 產 品解說 

內 部材質 實 木骨架 + 高密 度泡棉 
外 部材質 採 用高級 棉麻布 + 高級 PU 合成皮 

化妝台 斗櫃 床頭櫃 衣櫥 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 美背 式處理 

表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 
觸感猶 如實木 

門片 採用 MDF 全包式 材質. 

門框 1 9mm 錯合 金材質 

書櫥 書桌 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 
觸感猶 如實木 

腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 


:1)  501-1  (6+7) 

* 哈麥德 5 尺 雙人床 

寬 156X 深 196X 高 121( 公分) 

B321 92  (160000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

::2)  501-2  (954) 

* 哈麥德 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40X 高 154.5( 公分） 

B2190  (75000) 

(含 椅） 


:3:::  501-3  (963) 

哈麥德 化妝椅 

寬 41 .5X 深 35X 局 43( 公分) 

B3216(13400) 


4}  501-4  (955) 

哈麥德 2.5 尺 五斗櫃 
寬80乂深4(^高118(公分） 
B321 24  (103000) 


5 ::  501-5  (953) 

• ••• 

哈麥德 1.5 尺 床頭櫃 

寬 45X 深 40X 高 53( 公分） 

B6542  (35000) 


6}  685-1  (2017-2) 

•參/ 

哈麥德 5 尺 床頭片 

寬 156X 深 9X 高 121( 公分) 

B9870  (58400) 


7)  501-6  (951) 

哈麥德 5 尺抽雁 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


8}  501-7  (957) 

* 哈麥德 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 U0X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B32104  (86700) 


Sleeping r§m  I 臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 

he  990^^— 


斗糧 床台 床頭 子母 床鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 

7IV  Ur 


臥 室系列 床組 


衣櫥 


\ 


501 


502 


鏡 

台 


佳隹 


1 ： 503-1  (6+7) 

• ••• 

哈麥德 3.5 尺 單人床 

寬 113X 深 196X 高 121( 公分） 

B321 50  (125000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


5)  501-5  (953) 

哈麥德 1.5 尺 床頭櫃 

寬 45X 深 40X 高 53( 公分） 

B6542  (35000) 


::  9 ::  865-1  (958+A013) 

••••• 

哈麥德 4 尺書桌 

寬 1 20.5X  深 56.5X  高 75.5( 公分) 

B1988  (73400) 

(可自 行更換 方向） 


2 ::  501-2  (954) 


B32124 


(103000) 


*6)  685-2  (2017-2) 


B54370  (308000) 

(附活 動隔板 2 片） 


::io::  865-2  (960+A360) 


哈麥德 2 尺 化妝台 

哈麥德 3. 5 尺 床頭片 

哈麥德 2 尺書櫥 

寬 60X 深 40X 高 154.5( 公分） 

寬 11 3X 深 9X 高 121( 公分） 

寬 60X 深 40X 高 181( 公分) 

挑 

B2190  (75000) 

B8760  (50000) 

B321 12  (93300) 

局 

(含 椅） 

(附活 動隔板 1 片） 

床 

::  3 ) 501-3  (963) 

••••• 

(7：  503-2  (950) 

••••• 

::ii)  505-2 

參鲁 春泰鲁 

哈麥德 化妝椅 

哈麥德 3.5 尺抽屜 式床底 

內鏡 

寬 41.5X 深 35X 高 43( 公分） 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分） 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 

B2190  (75000) 

B3216(13400) 

(單邊 抽屜） 

(4)  501-4  (955) 

••••• 

(»)  505-1  (956) 

••••• 

哈麥德 2.5 尺 五斗櫃 

哈麥德 6 尺拉 門衣櫥 

寬 sox 深 4ox 高 *n8 (公 分） 

寬 182X 深 6UX 高 196( 公分） 

▼ 鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


Hamed 

哈麥德 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


哈麥德 單人床 產 品解說 

內 部材質 實 木骨架 + 高密度 泡棉 
外 部材質 採 用高級 棉麻布 + 高級 PU 合成皮 

化妝台 斗櫃 床頭櫃 衣櫥 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 美背 式處理 

表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 觸感猶 如實木 
門片 採用 MDF 全包 式材質 .門框 19mm 鋁合 金材質 


逃 

[R] 

床 


書櫥 書桌 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 

表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 觸感猶 如實木 
腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 
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床 

頭 

子 
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台 

佳隹 


505-1  (956)  (2)  501-2  (954) 

哈麥德 6 尺拉 門衣櫥  ~ 哈麥德 2 尺 化妝台 

寬 1 82X 深 61 .5X 高 1 96( 公分）  寬 60X 深 40X 高 1 54.5( 公分） 


B54370  (308000) 

(附活 動隔板 2 片） 

(4)  501-4  (955) 

哈麥德 2.5 尺 五斗櫃 
寬80乂深40乂高118(公分） 
B321 24  (103000) 

•〈2  ) ▼ 鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


B2190  (75000) 

(含 椅） 

@ 501-7  (957) 

* 哈麥德 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 UOX 深 40X 高 75.5( 公分） 

B32104  (86700) 


(3)  501-3  (963) 

*** 哈麥德 化妝椅 

寬 41.5X 深 35X 高 43( 公分) 

B3216(13400) 

::? :: 505-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


內裝 說明圖 


100 


81 


55.5 

[單位 公分] 


811-1  (961) 

哈麥德 6 尺鐵 網長櫃 

寬 182X 深 40X 高 46( 公分） 

B321 12  (93300) 


865-2  (960+A360) 

哈麥德 2 尺書櫥 
寬 60X 深 40X 高 18U 公分） 
B321 12  (93300) 

(附活 動隔板 1 片） 

777-1  (962) 

哈麥德 4 尺鐵網 大茶几 

寬 120.5X 深 60X 高 46( 公分） 

B321 14  (95000) 

(門 雙邊開 .抽 屜單邊 使用） 


866-1  (959+958) 

哈麥德 4 尺 L 型書桌 

寬 1215X 深 60X 高 196( 公分） 

B32144  (120000) 

(附活 動隔板 3 片） 

866-2  (959) 

哈麥德 2 尺開 放書櫥 

寬 60X 深 32X 高 196( 公分） 

B9872  (60000) 

(附活 動隔板 3 片） 

哈麥德 產 品解說 

材質 採用 符合國 際標準 
低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
表面 專利 技術耐 磨木紋 

同調浮 雕壓紋 .觸 感猶 如實木 
腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 
門片 採用 MDF 全包式 材質. 

門框 1 9mm 鋁合 金材質 


(6)865-1  (958+A013) 

••••• 

哈麥德 4 尺書桌 

寬 1 20.5X  深 56.5X  高 75.5( 公分） 

B1988  (73400) 

(可自 行更換 方向） 

@ 501-7  (957) 

* 哈麥德 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 120X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B32104  (86700) 


(8)  1019-15  (24092614) 

••••• 

邁爾 斯餐椅 (布） (86103-808) 
寬 52X 深 46X 高 74( 公分） 

B5438  (31700) 

(坐高 47.5 公分） 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母 床鏡台 雙層床 挑高床 

he  990^^— 


506 


0 507-1  (9535) 

唐納德 6 尺胡桃 雙人床 

寬192乂深21(^高111(公分) 

B43200  (167000) 

(不含 床墊） 


(4)  507-4  (8111) 

唐納德 3 尺胡杉 〖五 斗植 

寬 90X 深 45X 高 124.5( 公分) 

B321 70  (142000) 


▼ 下抽 屜為掀 開式方 便收納 


507 
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% 
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子 

母 
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2}  507-2  (9534) 

*** 唐納德 5 尺胡桃 雙人床 

寬162乂深21(^高111(公分） 

B321 80  (150000) 

(不含 床墊） 


(3)  507-3  (6867) 

* 唐納德 4 尺胡桃 化妝台 

寬 120X 深 45X 高 84( 公分） 

B321 26  (105000) 

(不 含椅） （面高 75 公分） 


4) 


；5>  507-5  (8107) 

••••• 

唐納德 1.6 尺胡桃 床頭櫃 

寬 sox 深 45X 高 56( 公分） 

B8762  (51700) 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


唐納德 產 品解說 

材質 高級 MDF 全包 式材質 + 胡桃木 實木皮 
塗裝 採用優 麗坦耐 磨處理 
抽屜 鋼 珠滑軌 + 緩衝式 後扣 
腳架 鋼管黑 砂亞光 粉體烤 漆處理 
背板 美背 式處理 

床頭片 高 級總布 + 高密度 泡棉 (不可 拆洗） 

左 右板: MDF 全烤漆 式材質 
床板 實木 排骨架 
鏡面  5mm 鏡片 + 升降 五金 

可當書 桌使用 


鏡 

台 


雙 

詹 
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逃 

[R] 

床 


508 


鏡台 雙層床 挑高床 


床台 


床頭 


子母床 


Sleeping  room 

h c 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


Sleeping  room 


臥室系 列床組 衣櫥 、斗櫃 
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509~  1 (7+9) 

約克 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 182X 深 21 IX 高 106( 公分） 

B43266  (222000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 


::  6 ) 509-6  (Y04) 

••••• 

約克 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 47( 公分） 

B6548  (40000) 


(11)  512-1  (Y09) 

*** 約克 7 尺拉 門衣櫥 

寬 21 IX 深 60X 高 207( 公分) 

B65400  (333000) 

(附 內鏡） 


鏡 

台 

\2)  509-2  (8+10) 

••••• 

(••7)  509-7  (Y03) 

••••• 

(12}  512-2  (Y08) 

••••• 

約克 5 尺 被櫥式 雙人床 

約克 6 尺 被櫥頭 

約克 5 尺拉 門衣櫥 

寬 152X 深 21 IX 高 106 公分） 

寬 182X 深 24X 高 106( 公分） 

寬 146X 深 60X 高 207( 公分) 

佳隹 

B43226  (188000) 

B321 20  (100000) 

B54320  (267000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

(附 內鏡） 

開門式 鏡片 玻璃為 3mm 


*3}  509-3  (Y06) 

*** 約克 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 136( 公分） 

B321 24  (103000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 

4}  509-4  (V06-3) 

P 約克 化妝椅 

寬 42X 深 30X 高 41( 公分） 

B3218(15000) 


V)  509-5  (Y05) 

* 約克 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 76( 公分） 

B2198  (81700) 


8 ::  509-8  (Y02) 

••••• 

約克 5 尺 被櫥頭 

寬 152X 深 24X 高 106( 公分） 

B32104  (86700) 


；9>  509-9  (120+121-1) 

* 諾艾爾 6 尺抽屜 式床底 

寬 1 81 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 46  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

；10}  509-10  (121) 

* 諾艾爾 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


::13)  512-3  (yio) 

** 約克 1.5 尺 開放置 物衣櫥 

寬 46X 深 46X 高 207( 公分） 

B1986  (71700) 

(可 左右 擺放） 

% 509-1 1 (Y13) 

約克 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 120X 深 45X 高 76( 公分） 

B2198  (81700) 

(附活 動隔板 1 片） 


抽 

為 

兩 

層 

置 

物 
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509 


York 

約克 

臥 室系列 

Sleeping  room 


子 

母 

床 


鏡 

台 


約克 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 鋼 珠滑軌 
腳座 黑砂粉 體烤漆 五金架 
背板 美背 式處理 

床頭墊 高級 棉麻布 + 高密度 泡棉 (不可 拆洗） 


雙 

詹 
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逃 

[R] 
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510 


- 本系列 產品皆 可訂做 
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:1)  511-1  (6+7) 

** 約克 3.5 尺 被櫥式 單人床 

寬 106X 深 21 IX 高 106( 公分） 

B321 70  (142000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

::2)  509-3  (Y06) 

* 約克 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 136( 公分） 

B321 24  (103000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


4}  509-5  (Y05) 

*** 約克 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 76( 公分） 

B2198  (81700) 


*5)  509-6  (Y04) 

••••• 

約克 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 47( 公分) 

B6548  (40000) 


床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


7)  511-3  (120) 

諾艾爾 3. 5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分） 

B2190  (75000) 

(單邊 抽屜） 

:8)  870-2  (Y17) 

** 約克 2.7 尺開 門書櫥 

寬 80.5X 深 30X 高 18U 公分） 

B2198  (81700) 

(附活 動隔板 1 大 1 小片） 


鏡 

•::3)  509-4  (Y06-3) 

••••• 

•::6)  511-2  (Y01) 

••••• 

9 870-4  (Y14+Y15+Y18) 

••••••• 

約克 化妝椅 

約克 3.5 尺 被櫥頭 

約克 5 尺 L 型二 抽書桌 

A 

寬 42X 深 30X 高 4U 公分） 

寬 106X 深 24X 高 川6( 公分） 

寬 151 X 深 60X 高 181( 公分) 

B3218(15000) 

B1980  (66700) 

B32144  (120000) 

佳隹 


開門式 鏡片 玻璃為 3mm 


逃 

局 

床 


(附活 動隔板 2 片） 

::io)  870-3  (Y16) 

約克 2. 7 尺 _ 抽書極 

寬 80.5X 深 30X 高 181( 公分） 

B32106  (88300) 

(附活 動隔板 2 片） 


抽 

為 

兩 

層 

置 

物 

架 


511 


14.5 

: ^.-44.5 


CHYAU 


43.5 

< 


31.5 


31.5 


28.5 


內裝 說明圖 

69  61.5 


⑴ 512-1  (Y09) 


3 ； 512-3  (Y10) 


八 


100 


85.5 


約克 7 尺拉 門衣櫥 

寬 21 IX 深 60X 高 207( 公分) 

B65400  (333000) 

(附 內鏡） 

@ 512-2  (Y08) 

*** 約克 5 尺拉 門衣櫥 

寬 146X 深 60X 高 207( 公分) 

B54320  (267000) 

(附 內鏡） 


30  30  [單位 公分] 


約克 1.5 尺 開放置 物衣櫥 

寬 46X 深 46X 高 207( 公分） 

B1986  (71700) 

(可 左右 擺放） 


I 


子 

母 

床 


本系列 產品皆 可訂做 


約克 產 品解說 


材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 鋼 珠滑軌 
腳座 黑砂粉 體烤漆 五金架 
背板 美背 式處理 

床頭墊 高級 棉麻布 + 高密度 泡棉 (不可 拆洗） 


85.5 


100 


▼ 內裝 說明圖 
^-62 ^<69 


150 


[單位 公分] 


512 


V；  513-1  (8+10) 

柏德 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 85.8X 深 2 1 4X 高 1 04( 公分） 

B4321 3 (177000) 

(不含 床墊） 

2)513-2  (9+11) 

" 柏德 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 15队 深 2MX 高 W4 公分） 

B321 89  (158000) 

(不含 床墊） 

；3>  513-3  (462-A+A018) 

' 柏德 3.5 尺 化妝台 

寬 103X 深 40X 高 U2( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 

•4.::  696-8 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 


)513-4  (469-A+A018) 

柏德 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 73( 公分） 

B321 22  (102000) 


；6)  513-5  (468-A+A018) 

' 柏德 2.6 尺 五斗櫃 

寬80乂深4(^高118.6(公分) 

B321 18  (98300) 


7 ； 513-6  (461-A+A018) 

••••• 

柏德 1.8 尺 床頭櫃 

寬 5似 深 40X 高 47( 公分） 

B6546  (38400) 


8 ； 513-7  (464) 

••••• 

柏德 6 尺 被櫥頭 

寬 185.8X 深 24X 高 104( 公分） 

B32109  (90800) 


9 ) 513-8  (463) 

••••• 

柏德 5 尺 被櫥頭 

寬 156X 深 24X 高 104( 公分） 

B2197  (80900) 


668-5  (1004) 

' 蕾妮 6 尺床底 (黑 色皮） 

寬 181X 深 190X 高 30( 公分) 

B32104  (86700) 


:ii::  668-6  (1004) 

••••• 

蕾妮 5 尺床底 (黑 色皮） 

寬 152X 深 190X 高 30( 公分） 

B2192  (76700) 


：12：  515-1  (466-A) 

柏德 7 尺拉 門衣極 

寬 210X 深 59X 高 197.7( 公分） 

B54394  (328000) 

(附 內鏡） 


(13；  516-1  (465-A) 

**' 柏德 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150X 深 59X 高 197.7( 公分) 

B54304  (253000) 

(附 內鏡） 


Bode 

柏德 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


柏德 雙人床 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床頭墊 高 級印花 紋乳膠 透氣皮 + 高密度 泡棉 

化妝台 斗櫃 床頭櫃 衣櫥 產 品解說 

材質 採用 拼接木 紋防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 


床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room  臥 室系列 I 床組 衣櫥 、斗櫃 

TV  h c _ 


513 


514 


子 

母 

床 

鏡 

台 

佳隹 


▼ 


內裝 說明圖 


逃 

[R] 

床 


衣櫥 產 品解說 

材質 採用 拼接木 紋防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
背板 採美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 

化妝台 斗櫃 產 品解說 

材質 採用 拼接木 紋防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 

； i)515-1  (466-A) 

*** 柏德 7 尺拉 門衣櫥 

寬 2U)X 深 59X 高 197.7( 公分） 

B54394  (328000) 

(附 內鏡） 

2)513-3  (462-A+A018) 

*** 柏德 3.5 尺 化妝台 

寬 K)3X 深 40X 高 132( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 

.3)  696-8 
化妝椅 


100 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


抽 

為 

兩 

層 

置 

物 


寬 W .5X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 篥 
B3215(12500) 


160 


[單位 公分] 


附 

>5 

動 

隔 

板 

1 

片 


- 本系列 產品皆 可訂做 


CHYAU 


515 


0516-1  (465-A) 

** 柏德 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150X 深 59X 高 197.7( 公分) 

B54304  (253000) 

(附 內鏡） 

@513-4  (469-A+A018) 

柏德 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 73( 公分） 

B321 22  (102000) 


@513-5  (468-A+A018) 

* 柏德 2.6 尺 五斗櫃 

寬80乂深40乂高118.6(公分) 

B321 18  (98300) 


71.5 


[單位 公分] 


Hanover 

漢諾瓦 

臥 室系列  _ 

Sleeping  room 


漢諾瓦 雙人床 產 品解說 

材質 正夾板 + 胡桃木 實木皮 
腳座 白楊木 實木腳 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床板 附四分 正夾板 

漢諾 瓦斗櫃 化妝台 床頭櫃 產 品解說 

材質 採用接 拼木紋 6 分木芯 板材質 
結構 黑砂粉 體烤漆 五金架 
塗裝 採用優 麗坦耐 磨木紋 .耐 水塗裝 
抽屜 採用台 灣製造 高級鋼 珠滑軌 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
背板 美背 式處理 


:1)  517-1  (GC1 503-1) 

'' 漢諾瓦 6 尺 雙人床 

寬 201X 深 2MX 高 97( 公分） 

B43200  (167000) 

(不含 床墊） 

*2}  517-2  (GC1 503-1) 

" 漢諾瓦 5 尺 雙人床 

寬 171X 深 2MX 高 97( 公分） 

B321 70  (142000) 

(不含 床墊） 

*3>  517-3  (4+5) 

* 漢諾瓦 3 尺 化妝台 (全 組) 

寬 90X 深 45X 高 134.5( 公分） 

B32131  (109000) 

(含 椅） 


4 ) 5 1 7-4  (7702-2+A06) 

*** 漢諾瓦 3 尺化妝 台下座 

寬 90X 深 45X 高 74.5( 公分） 

B2191  (75900) 

(含 椅） 

；5>  517-5  (7702-1) 

漢諾瓦 2.6 尺 化妝鏡 

寬 80X 深1 5X 局 60( 公分） 

B6540  (33400) 


•:  696-8 

** 化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 

B3215(12500) 


>}  517-6  (7705+A05) 

漢諾瓦 2.6 尺 五斗櫃 
寬 80X 深 45.1  X 高 11 1.5( 公分） 

B321 24  (103000) 

8}  5 1 7-7  (7703+A05) 

' 漢諾瓦 2.6 尺 三斗櫃 
寬 80X 深 45.1  X 高 74.1( 公分） 
B1988  (73400) 


9)517-8  (7701 +A03) 

' 漢諾瓦 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54.2X 深 40X 高 46.5( 公分） 

B7652  (43400) 


系歹 丨」: 梦考" 請參考 873 頁 


系 列參考 請參考 81 8 頁 


- 本系列 產品不 可訂故 


■Lh 


Sleeping  room 


臥 室系列 


床 組衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


Sleeping  room 

h c 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


517 


518 


漢諾瓦 五款開 放式衣 櫥 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


•:  2 :• 


3 


4 • 


5 


(7711+A09-1) 


(7714+A09-2) 


(7712+A09-3) 


(7715+A09-4) 


(7713+A09-5) 


本系列 產品不 可訂做 


漢諾 瓦衣櫥 產 品解說 

材質 採用接 拼木紋 6 分 正夾板 & 進口 正夾 板材質 
結構 黑砂粉 體烤漆 五金架 
塗裝 採用優 麗坦耐 磨木紋 .耐 水塗裝 
抽屜 採用台 灣製造 高級鋼 珠滑軌 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
背板 美背 式處理 

； i)519-1  (7711+A09-1) 

* 漢諾瓦 2.6 尺雙 吊衣櫥 

寬 80X 深 44X 高 19U 公分） 

B9876  (63400) 

2)519-2  (7714+A09-2) 

' 漢諾瓦 2.6 尺單 吊衣櫥 

寬 80X 深 44X 高 公分） 

B9874  (61700) 

；3)  519-3  (7712+A09-3) 

漢諾瓦 2.6 尺三 抽衣櫥 

寬 80X 深 44X 高 191( 公分） 

B321 16  (96700) 

4)519-4  (7715+A09-4) 

* 漢諾瓦 2 尺單 吊衣櫥 

寬 60X 深 44x 高 19U 公分） 

B8768  (56700)  7LV 

；5)  519-5  (7713+A09-5) 

漢諾瓦 2.6 尺收 納衣櫥 

寬 80X 深 44X 高 191( 公分） 

B32100  (83300) 

•6)  519-6  (1+2+5) 

* 漢諾瓦 7.8 尺組 合衣櫥 

寬 240X 深 44X 高 191( 公分） 

B43250  (208000) 

7}  519-7  (1+3+4) 

* 漢諾瓦 7.2 尺組 合衣櫥 

寬 220X 深 44X 高 191( 公分） 

B43260  (217000) 


6 ： 


2 ：• 


•::  5 • 


7 ： 


3 ： 


{•  4 •:- 


SI fo#  II 臥 室系列 


床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


519 


漢諾瓦 五款開 放式衣 櫥 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


520-1  (1+4+5) 

漢諾瓦 7.2 尺組 合衣櫥 

寬 220X 深 44X 高 191( 公分) 

B43244  (203000) 


520-3  (1+2+4) 


漢諾瓦 7.2 尺組 合衣櫥 

寬 220X 深 44X 高 191( 公分) 


B4321 8 (182000) 


漢諾瓦 5.2 尺組 合衣櫥 

寬 160X 深 44X 高 191( 公分) 

B321 92  (160000) 


520-2  (1+2+3) 


漢諾瓦 7.8 尺組 合衣櫥 

寬 240X 深 44X 高 191( 公分) 

B43266  (222000) 


520-4  (1+2) 

漢諾瓦 5.2 尺組 合衣櫥 

寬 160X 深 44X 高 191( 公分) 

B321 50  (125000) 


520-6  0+5) 


漢諾瓦 5.2 尺組 合衣櫥 

寬 160X 深 44X 高 191( 公分) 

B321 76  (147000) 


(Z) 

rT 

CD 


臥 

室 

系 

列 


| 


| 


蠢 


子 

母 

床 


同 


床 


520 


整 組採用 符合國 際標準 低甲醒 
防蛀 木心板 
鋼 珠滑軌 

採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 
油壓緩 衝後鈕 
粉 體烤漆 五金架 
採用 3mm 強化黑 玻璃. 

衣櫥門 框鋁合 金材質 


背板 美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
床頭墊 採 用高級 棉麻布 + 高密 度泡棉 


Luoerna 


/n 


爾納 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


洛爾納 產 品解說 


: 

@ 525-1  (749) 

" 洛爾納 7 尺拉 門衣櫥 

寬 211 .5X 深 61 X 高 197( 公分) 

B65400  (333000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


:17::  525-2 

鲁 》春修 參 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


：16)  526-1  (748) 

洛爾納 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150.5X 深 61X 高 197( 公分） 

B43286  (238000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


: 1 : : 2 : :ii;  iri： 


:1)  521-1  (11+13) 

*** 洛爾納 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 82X 深 220X 高 98.5( 公分） 

B321 98  (165000) 

(不含 床墊） 

::2)  521-2  (12+14) 

h 洛爾納 5 尺 被櫥式 雙人床 
寬 1 52X 深 220X 高 98.5( 公分） 
B321 74  (145000) 

(不含 床墊） 

>)521-3  (745+745-1 +A01) 

*** 洛爾納 3.3 尺 化妝台 

寬 1 00X  深 40.5X  高 1 44.5( 公分） 

B32145  (121000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 

•4  ::  696-8 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 


6)521-5  (746+746-1) 

*** 洛爾納 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40.5X 高 163( 公分） 

B2195  (79200) 

(含 椅） 

7>  521-6  (747) 

* 洛爾納 旋轉鏡 

寬 3狀 深 21.6X 高 163( 公分） 

B7656  (46700) 

*8}  521-7  (744+A01) 

洛爾納 3.6 尺 六斗櫃 

寬 109.5X  深 40.5X  高 75.5( 公分） 

B321 12  (93300) 

•9  .)  521-8  (743+A01) 

••••• 

洛爾納 2.7 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 40.5X 高 1 2 1 .6( 公分） 

B3211 0(91 700) 


(11：  521-10  (769) 

••••• 

洛爾納 6 尺 被櫥頭 

寬 182X 深 30X 高 98.5( 公分) 

B2194  (78400) 

：：12；  521-1  1 (768) 

••••• 

洛爾納 5 尺 被櫥頭 

寬 152X 深 30X 高 98.5( 公分) 

B1982  (68400) 

©:  668-5  (1004) 

••••• 

蕾妮 6 尺床底 (黑 色皮） 

寬 181X 深 190X 高 30( 公分） 

B32104  (86700) 

(14)  668-6  (1004) 

* 蕾妮 5 尺床底 (黑 色皮） 

寬 152X 深 190X 高 30( 公分） 

B2192  (76700) 


*5}  521-4  (6+7) 

*** 洛爾納 3 尺 旋轉式 化妝台 (全 組) 
寬 9汉 深 40.5X 高 163( 公分） 

B32151  (126000) 

(含 椅） 


；id}  521-9  (742+aoi) 

••••• 

洛爾納 1.9 尺 床頭櫃 

寬 58X 深 40.5X 局 46( 公分） 

B6542  (35000) 


| 2 麵 __  漂 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


抽屜 為兩層 置物架 


附活 動隔板 1 片 


Sleeping  r§m  || 臥 室系列 || 床組 I 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 


Sleeping r|of  || 臥 室系列 || 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


521 


522 


Luoerna 


/a 爾納 

臥 室系列 

Sleeping  room 


洛 爾納雙 人床不 可訂做 


洛爾納 雙人床 產 品解說 

材質 正夾板 + 胡桃木 實木皮 
腳座 白楊木 實木腳 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床頭墊 南亞 PU 皮革 + 高密 度泡棉 

床板 附四分 正夾板 


本系列 產品皆 可訂做 


洛爾 納斗櫃 化妝台 床頭櫃 衣櫥 產 品解說 

材質 整 組採用 符合國 際標準 低甲醛 
防蛀 木心板 
抽屜 鋼 珠滑軌 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 
後鈕 油壓緩 衝後鈕 
腳座 粉 體烤漆 五金架 
衣櫃 採用 3mm 強化黑 玻璃. 

門片 衣櫥門 框鋁合 金材質 

背板 美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 


鏡 

台 


雙 

詹 

床 


逃 

[R] 

床 


524 


I 


立一 

櫃 


衣 


:: 1 
* 參蟲參 


0 523-1  (gci50i-d 

洛爾納 6 尺 雙人床 

寬 196X 深 208X 高 100( 公分） 

B43260  (217000) 

(不含 床墊） 

@ 523-2  (gci5oi-d 

洛爾納 5 尺 雙人床 

寬 1 66X 深 208X 高 1 00( 公分） 

B43220  (183000) 

(不含 床墊） 

@521-3  (745+745-1 +A01) 

' 洛爾納 3.3 尺 化妝台 

寬 1 00X  深 40.5X  高 1 44.5( 公分) 

B32145  (121000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


523 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


3 


: 2 :• 


•4 ::  696-8 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 


•:  7 


» 521-4  (6+7) 

*** 洛爾納 3 尺 旋轉式 化妝台 (全 組) 

寬 92X 深 40.5X 高 163( 公分） 

B32151  (126000) 

(含 椅） 


8 


>)521-5  (746+746-1) 

* 洛爾納 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40.5X 高 163( 公分） 

B2195  (79200) 

(含 椅） 


9 


ill：  ：12： 


::12)  526-1  (748) 

*** 洛爾納 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150.5X 深 61X 高 W7( 公分） 

B43286  (238000) 

(本 衣櫥可 另訂加 180 度 拉門式 內鏡） 

: S 525-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 WCX 公分） 

B3216(13400) 


內裝 說明圖 


521-6  (747) 

洛爾納 旋轉鏡 

寬 32X 深 21.6X 高 163( 公分） 

B7656  (46700) 


(id)  521-9  (742+aoi) 

••••• 

洛爾納 1.9 尺 床頭櫃 

寬 58X 深 40.5X 局 46( 公分） 

B6542  (35000) 


521-7  (744+A01) 

洛爾納 3.6 尺 六斗櫃 

寬 1 09.5X  深 40.5X  高 75.5( 公分） 

B321 12  (93300) 


(11)  525-1  (749) 

*** 洛爾納 7 尺拉 門衣櫥 

寬 211 .5X 深 61 X 高 197( 公分） 

B65400  (333000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡) 


521-8  (743+A01) 

洛爾納 2.7 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 40.5X 高 1 21 .6( 公分） 

B3211 0(91 700) 


系 列參考 請 參考 92 ◦頁 


系 列參考 請 參考 859 頁 


系 列參考 請 參考 奶 頁 


系 列參考 請參考 81 7 頁 


子母床 


SI r|o 也 一| 臥 室系列 || 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


I 


子 

母 

床 

鏡 

台 

佳隹 


:1)  525-1  (749) 

洛爾納 7 尺拉 門衣櫥 

寬 211.5X 深 61X 高 197( 公分） 

B65400  (333000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 

2)521-3  (745+745-1 +A01) 

* 洛爾納 3.3 尺 化妝台 

寬 1 00X  深 40.5X  高 1 44.5( 公分） 

B32145  (121000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 

；3>  696-8 
* 化妝椅 

寬 41 3X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 

•••••  •••••  ••••• 

• 4 • • 6 5 


逃 

[R] 

床 


*4}  521-4  (5+6) 

*** 洛爾納 3 尺 旋轉式 化妝台 (全 組) 
寬 92X 深 40.认 高 163( 公分） 

B32151  (126000) 

(含 椅） 

；5)  521-5  (746+746-1) 

* 洛爾納 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40.5X 高 b3( 公分） 

B2195  (79200) 

(含 椅） 

*6}  521-6  (747) 

* 洛爾納 旋轉鏡 

寬 32X 深 21.6X 高 163( 公分） 

B7656  (46700) 

▼ 內裝 說明圖 

• •••• 

• 2 


::  7 ) 525-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 

▼ 內裝 說明圖 


117 


59 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


• 3 


525 


抽 

屜 

為 

兩 

層 

置 

物 

架 


• 3 


87.5 


[單位 公分] 


CHYAU 


臥 

室 

系 

列 

床 

組 


衣 

IS 


丁、 


貝 


| 


內裝 說明圖 


72  72 

[單位 公分] 


• • 526-1  (748) 

** 洛爾納 5 尺拉 門衣櫥 
寬 150.5X 深 61X 高 19八 公分） 

B43286  (238000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 

*2}  521-8  (743+A01) 

洛爾納 2.7 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 40.5X 高 1 2 1 .6( 公分） 

B32110(91700) 


3)521-7  (744+ A0 1) 

洛爾納 3.6 尺 六斗櫃 

寬 1 09.5X  深 40.5X  高 75.5( 公分） 

B321 12  (93300) 


本系列 產品皆 可訂做 


洛爾 納斗櫃 化妝台 床頭櫃 衣櫥 產 品解說 

材質 整組採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
抽屜 鋼 珠滑軌 
塗裝 採用 pu 耐磨 .耐 水塗裝 
表面 專利 技術耐 磨木紋 同調浮 雕壓紋 觸感猶 如實木 
油壓緩 衝後鈕 
粉 體烤漆 五金架 


I 


後鈕 

腳座 

衣櫃 

門片 

背板 

手把 


子 

母 

床 


採用 3mm 強化黑 玻璃. 衣櫥門 框鋁合 金材質 
美背 式處理 

台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 


鏡 

台 


4)  525-2 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


雙 

詹 

床 


Velda 

維爾達 

臥 室系列 

Sleeping  room 


維 爾達雙 人床不 可訂做 


維爾達 雙人床 產 品解說 

材質 正夾板 + 全實木 + 實木皮 
床頭墊 採 用高級 棉麻布 + 高密 度泡棉 
床板 附四分 正夾板 
腳座 實木 


本系列 產品皆 可訂做 


化妝台 .斗櫃 .床 頭櫃 .衣櫃 產 品解說 


3}  527-3  (9+11) 

維爾達 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 188X 深 W8X 高 WCK 公分） 

B43222  (185000) 

(不含 床墊） 

4}  527-4  (10+12) 

*** 維爾達 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 158X 深 21狀 高 100( 公分） 

B321 96  (163000) 

(不含 床墊） 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


(5)  527-5  (3709) 

** 維爾達 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 138( 公分） 

B321 29  (108000) 

(含 椅） 

@ 696-8 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


@ 527-6  (3708) 

** 維爾達 4 尺 六斗櫃 
寬 120X 深 45X 高 74.5( 公分） 

B321 22  (102000) 

(s)  527-7  (37 ⑽ 

••••• 

維爾達 1 .8 尺 床頭植 

寬 54X 深 40X 高 46( 公分） 

B6542  (35000) 

(9)  527-8  (3702) 

••••• 

維爾達 6 尺 被櫥頭 

寬 188X 深 28X 高 100( 公分） 

B321 18  (98300) 


:10)  527-9  (3701) 

••••• 

維爾達 5 尺 被櫥頭 

寬 158X 深 28X 高 100( 公分) 

B32104  (86700) 

@ 668-5  (1004) 

* 蕾妮 6 尺床底 (黑 色皮） 

寬 181X 深 190X 高 30( 公分) 

B32104  (86700) 


@ 668-6  (1004) 

** 蕾妮 5 尺床底 (黑 色皮） 

寬 15汊 深 190X 高 30( 公分） 

B2192  (76700) 

@531-23  (3717) 

* 維爾達 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65472  (393000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


(14)  5 3 2-3  (3716) 

*** 維爾達 6 尺拉 門衣櫥 

寬 185X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65406  (338000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 

@ 532-8  (3715) 

* 維爾達 5 尺拉 門衣櫥 

寬 M9X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B54330  (275000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


" 


子 


母 

(i)  527-1  (xsoo4-4) 

• • # • 

維爾達 6 尺 雙人床 

寬 1 89X 深 206X 高 97( 公分) 

鏡 

台 

B43240  (200000) 

(不含 床墊） 

(2  ) 527-2  (XS004-4) 

佳隹 

詹 

維爾達 5 尺 雙人床 

寬 159X 深 206X 高 97( 公分) 

B4321 2 (177000) 

(不含 床墊） 

逃 

局 

床 


527 


材質 台灣製 造高級 木心板 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 

觸感猶 如實木 
抽屜 抽牆 12mm 夾板. 

採用 M I T 局 級鋼 珠滑軌 
背板 採崁 入式美 背處理 
手把 採用 MDF 材質 優麗坦 烤漆. 

飾條 手把一 髀成型 
衣櫥 門片採 用高, i 耐重滑 輪組. 

耐 用平順 低噪音 
斗櫃 抽 屈底板 5mm 夾板 

維爾達 被櫥頭 產 品解說 

床頭墊 採用高 級乳膠 透氣皮 + 高密度 泡棉 
床頭 附節能 T5 黃光 燈組 

528 


專利 證號： 新型弟 M466786 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿冒必 


曹 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


leeping  room 

Ur 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


本系列 產品皆 可訂做 


專利 證號： 新型第 M466 了 86 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿 冒必究 


床 

頭 

子 

母 

床 

鏡 

台 

佳隹 


*8}  532-8  (3715) 

*** 維爾達 5 尺拉 門衣櫥 

寬 M9X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B54330  (275000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


5 尺 內裝圖 


@531-7  (3718) 

* 維爾達 7.5 尺拉 門衣櫥 

寬 22狀 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65490  (408000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡) 


7.5 尺 內裝圖 
• ••••••• 

#：  :*  2 : 


維爾 達衣櫃 產 品解說 

材質 台灣製 造高級 木心板 
表面 專 利技術 耐磨木 紋同調 浮雕壓 
紋. 觸感猶 如實木 
抽屜 抽牆 12mm 夾板. 

採用 M I T 局 級鋼 珠滑軌 
背板 採崁 入式美 背處理 
衣櫥 門片 採用高 級耐重 滑輪組 .耐 用平順 低噪音 


529 


2.5 尺 

(3811) 

(附 活動板 4 片） 


2.5 尺 

(3812) 


2.5 尺 

(3813) 


2.5 尺 

(3814) 


2 尺 

(3815) 

(附 活動板 4 片） 


2 尺 

(3816) 


•9)  531-23  (3717) 

維爾達 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65472  (393000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


(10)  532-3  (3716) 

** 維爾達 6 尺拉 門衣櫥 

寬 185X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65406  (338000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


:11::  530-1 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 WCK 公分） 

B3217(14200) 


7 尺 內裝圖 


維爾達 六款衣 櫥內裝 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


69 


： 2 : 

••••• 

69 


: • 3 
69 


：；4) 

••••• 

69 


• 5 
••••• 

57.3 


( 6 

••••• 

57.3 


(Z) 

rT 

CD 


ID  帽 

[1  *irTll： 


— - 


m 


床組 


衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


83 


鏡台 雙層床 挑高床 


臥 室系列 


30 


3 

5 


530 


維爾達 六款衣 櫥內裝 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


2 


3 


4 


：! 


組 合範例 


組 合範例 


4 


3 


4 


維爾達 7.5 尺拉 門衣櫥 

寬 222X 深 59.5X 高 1 9以 公分） 


■ Ir^TI 


I L IfFfl 


531-1 

1+1+1 

B76504  (420000) 

531-8 

1 +3+3 

B65498  (415000) 

531-14 

2+3+3 

B76500  (417000) 

531-2 

1+1+2 

B76506  (421000) 

531-9 

1+3+4 

B65484  (403000) 

531-15 

2+3+4 

B65488  (407000) 

531-3 

1+1+3 

B76500  (417000) 

531-10 

1+4+4 

B65470  (392000) 

531-16 

2+4+4 

B65474  (395000) 

531-4 

1+1+4 

B65488  (407000) 

531-11 

2+2+2 

B765 12  (426000) 

531-17 

3+3+3 

B65494  (412000) 

531-5 

1+2+2 

B7651 0(425000) 

531-12 

2+2+3 

B76506  (421000) 

531-18 

3+3+4 

B65482  (402000) 

531-6 

1+2+3 

B76504  (420000) 

531-13 

2+2+4 

B65494  (412000) 

531-19 

4+4+3 

B65468  (390000) 

531-7 

1+2+4 

B65490  (408000) 

531-20 

4+4+4 

B65454  (378000) 

2 


3 


4 


6 


維爾達 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210乂深59.5乂高198(公分） 


■ ■■I 

■■ 

M 


Hi： 


組 合範例 


3 


4 


6 


組 合範例 

參 •••••  /#春. 

1 \2  ) ( 5 
•••••  •••••  ••••• 

晶 

S ■■明 


531-21 

1+1+5 

B65470  (392000) 

531-28 

1+4+6 

B65436  (363000) 

531-35 

3+3+5 

B65464  (387000) 

531-22 

1+1+6 

B65454  (378000) 

531-29 

2+2+5 

B65476  (397000) 

531-36 

3+3+6 

B65448  (373000) 

531-23 

1+2+5 

B65472  (393000) 

531-30 

2+2+6 

B65460  (383000) 

531-37 

3+4+5 

B65450  (375000) 

531-24 

1+2+6 

B65456  (380000) 

531-31 

2+3+5 

B65470  (392000) 

531-38 

3+4+6 

B65434  (362000) 

531-25 

1+3+5 

B65466  (388000) 

531-32 

2+3+6 

B65454  (378000) 

531-39 

4+4+5 

B65436  (363000) 

531-26 

1+3+6 

B65450  (375000) 

531-33 

2+4+5 

B65456  (380000) 

531-40 

4+4+6 

B65420  (350000) 

531-27 

1+4+5 

B65452  (377000) 

531-34 

2+4+6 

B65440  (367000) 

臥室 系列 


床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 
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維爾達 六款衣 櫥內裝 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


維爾達 6 尺拉 門衣櫥 

寬 185X 深 59.5X 高 198( 公分) 


鐘 麵麵 


組 合範例 


組 合範例 


義_ 

mrnm 


532-1 

5+5+5 

B65440  (367000) 

532-2 

5+5+6 

B65422  (352000) 

532-3 

6+6+5 

B65406  (338000) 

532-4 

6+6+6 

B54390  (325000) 

I 


臥 室系列 

Sleeping  room 


維爾達 5 尺拉 門衣櫥 

寬 149X 深 59.5X 高 198( 公分) 


I 


子 

母 

床 


鏡 

台 


組 合範例 


雙 

組 合範例 詹 


同 


床 


532-5 

1+1 

B54348  (290000) 

532-6 

1+2 

B54350  (292000) 

532-7 

1+3 

B54344  (287000) 

532-8 

1+4 

B54330  (275000) 

532-9 

2+2 

B54354  (295000) 

532-10 

2+3 

B54348  (290000) 

532-11 

2+4 

B54334  (278000) 

532-12 

3+3 

B54342  (285000) 

532-13 

3+4 

B54328  (273000) 

532-14 

4+4 

B5431 4 (262000) 

532 


Alan 

艾倫 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


艾倫 產 品解說 

材質 實木 + 全橡 木皮 +MDF 全烤 式材質 
塗裝 優麗坦 亮面烤 漆處理 
抽屜 鋼 珠滑軌 
床板 附四分 正夾板 


:::•  533-1  (QM18 ⑽ 

艾倫 6 尺 雙人床 

寬 1 90.5X  深 209.5X  高 89.5( 公分） 

B43220  (183000) 

(不含 床墊） 


3 


(2)  533-2  (QM1500) 

艾倫 5 尺 雙人床 

寬 1 60.5X  深 209.5X  高 89.5( 公分） 

B321 92  (160000) 

(不含 床墊） 

簡約曲 線設計 


533-3  (3017) 

布洛克 3.5 尺掀鏡 化妝台 

寬 105.5X 深 45.5X 高 75( 公分） 

B321 30  (108000) 

(含樹 (附活 動隔板 1 片） 


4 


696-1 

麥 倫實木 化妝椅 

寬 31.5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


；5)  533-4  (3017) 

' 布洛克 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 45X 高 75.5( 公分） 

B321 50  (125000) 


::6)  533-5  (3017) 

布洛克 2.6 尺 五斗櫃 

寬80乂深45乂高110(公分） 

B321 60  (133000) 


V)  533-6  (3017) 

布洛克 2 尺 床頭植 

寬 60X 深 40X 高 45.5( 公分） 

B9870  (58400) 


| 


蠢 


| 


蠢 


櫃 


櫃 


衣 

© 


\ 


衣 


床 


/II 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 


臥 室系列 


Sleeping  room 

h c 


臥室 系列 


533 


534 


CD 


I 


衣 


§ 


蠢 


子 

母 

床 


535-1  0+2+1) 

布洛克 7.5 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 225X 深 61 X 高 200.5( 公分） 

B65440  (367000) 


) 535-2  (3017) 

布洛克 3 尺衣櫥 

寬 90X 深 61 X 高 200.5( 公分) 

B321 80  (150000) 


(i}  535-3  (3017) 

••••• 

布洛克 1.5 尺衣櫥 

寬 45X 深 61 X 高 200.5( 公分) 

B1980  (66700) 


535 


可當書 桌使用 


9H 


Bullock 

布洛克 

臥 室系列 

Sleeping  mmn 


本系列 產品不 可訂做 


布洛克 產 品解說 

材質 實木 + 全 橡木皮 
+MDF 鋼 琴烤漆 

塗裝 採用 優 麗坦超 硬度鋼 琴烤漆 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 


>}  533-3  (3017) 

** 布洛克 3.5 尺掀鏡 化妝台 

寬 105.5X 深 45.5X 高 75( 公分） 

B321 30  (108000) 

(含椅 )( 附活 動隔板 1 片） 


2}  696-1 

' 麥 倫實木 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 

::3)  533-4  0017) 

** 布洛克 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 4从 高 75.5( 公分） 

B321 50  (125000) 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


536 


} 537-1  (GC1 503-2) 

碧翠斯 6 尺 雙人床 

寬 201 X 深 21 4X 高 97( 公分） 

B43200  (167000) 

(不含 床墊） 


2)  537-2  (GC1 503-2) 

*** 碧翠斯 5 尺 雙人床 

寬 171 X 深 21 4X 高 97( 公分) 

B321 70  (142000) 

(不含 床墊） 


-巧' 扣〆 


3}  537-3  (GC1501-1) 

** 碧翠斯 3.7 尺掀鏡 化妝台 
寬 mx 深 45x 高 75.5( 公分） 
B3211 0(91 700) 

(含 椅） 


•4 ::  696-2 

伊 登實木 化妝椅 

寬 31 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分 )( 馬 鞍皮） 


(5)  537-4  (GC150M) 

** 碧翠斯 4.3 尺 六斗櫃 

寬 130X 深 45X 高 75( 公分) 

B32100  (83300) 


(6)  537-5  (GC150M) 

* 碧翠斯 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54.5X 深 46X 高 46.5( 公分） 

B8760  (50000) 


Beatrice 

碧翠斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


碧翠斯 雙人床 產 品解說 

材質 正夾板 + 白橡木 實木皮 
腳座 白楊木 實木腳 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床板 附四分 正夾板 

碧翠 斯斗櫃 化妝台 床頭櫃 產 品解說 

材質 高級 MDF 全包式 + 白橡木 實木皮 
腳座 白楊木 實木腳 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 鋼 珠滑軌 


系 列參考 請參考 755 頁 


Sleeping r§m  臥室 系列床 組衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 

he  990^^— 


Sleeping  room 

7IV  Ur 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


537 


538 


Duncan 

丹肯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


丹肯雙 人床不 可訂做 


丹肯 雙人床 產 品解說 

材質 正夾板 + 全 實木貼 實木皮 
床頭墊 採 用髙級 棉麻布 + 高密 度泡棉 
床板 附四分 正夾板 
腳座 實木 


本系列 產品皆 可訂做 


丹肯 化妝台 .斗櫃 .床 頭櫃 .衣櫃 產 品解說 

材質 正面 採用栓 木實木 
側板 採用高 級低甲 醛木心 板貼皮 
腳座 栓 木實木 

抽屜 抽牆 1 2mm 夾板 .底板 5mm 夾板. 

採用 三 段式鋼 珠滑軌 .精 準耐用 
背板 採崁 入式美 背處理 
塗裝 採 用北歐 風格平 光塗裝 .質 感細腻 


539-1  (XS004-1) 

丹肯 6 尺 雙人床 

寬 189X 深 206X 高 97( 公分) 

B43240  (200000) 

(不含 床墊） 


2}  539-2  (XS004-1) 

丹肯 5 尺 雙人床 

寬 159X 深 206X 高 97( 公分) 

B43210  (175000) 

(不含 床墊） 


；3>  539-3 

* 丹肯 3.3 尺检 木實木 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 M6( 公分） 

B43210  (175000) 

(含 椅） 


4}  696-2 

* 伊 登實木 化妝椅 

寬 31 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


6}  539-5 

丹肯 3 尺栓 木實木 五斗櫃 

寬 91X 深 45X 高 118( 公分） 

B321 90  (158000) 


；5>  539-4 

* 丹肯 4 尺检 木實木 六斗櫃 

寬 120X 深 45X 高 82( 公分） 

B321 90  (158000) 


7}  539-6 

* 丹肯 1.9 尺检 木實木 床頭櫃 

寬 59X 深 40X 高 52( 公分） 

B9878  (65000) 


系 列參考 請 參考 748 頁 

系 列參考 請 參考 825 頁 

系 列參考 請參考 937 頁 

臥室 系列床 組衣櫥 、斗櫃 床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  30m 


鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 

7IV  Ur 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


539 


540 


一 


54M 

丹肯 7 尺检木 實木拉 門衣櫥 

寬 210X 深 61X 高 200( 公分） 

B76540  (450000) 

(附 內鏡） 


(3)  696-2 

* 伊 登實木 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


(2)  539-3 

* 丹肯 3.3 尺检 木實木 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 M6( 公分） 

B4321 0(1 75000) 

(含 椅） 


鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 


132 


> < > < 

70  58  70 


[單位 公分] 


t 櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 

7IV  Ur 


臥室 系列 


床組 


衣櫥 


\ 


◄抽屜 為兩層 置物架 


541 


內裝 說明圖 


132 


100 


84 


70  70 

[單位 公分] 


542-1 

丹肯 5 尺检木 實木拉 門衣櫥 

寬 M8X 深 61X 高 200( 公分） 

B65420  (350000) 

(附 內鏡） 


2)  539-5 

' 丹肯 3 尺检 木實木 五斗櫃 

寬 91X 深 45X 高 118( 公分） 

B321 90  (158000) 


Duncan 

丹肯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


丹 肯衣櫥 產 品解說 

側板 採用高 級低甲 醛木心 板貼皮 
腳座 栓 木實木 

抽屜 抽牆 1 2mm 夾板 .底板 5mm 夾板. 

採用 三 段式鋼 珠滑軌 .精 準耐用 
背板 採崁 入式美 背處理 
塗裝 採 用北歐 風格平 光塗裝 .質 感細腻 

門框 栓 木實木 
門肚板 5 mm 木心板 + 貼皮 
門片 採 用懸吊 式軌道 


Sleeping  r§m  臥室系 列床組 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 

he  990^^— 


542 


、 ' . 二： ‘二 . v .:， 


543-1  (XS002-3) 

伊登 6 尺 雙人床 

寬 189X 深 199X 高 99( 公分） 

B43220  (183000) 

(不含 床墊） 


(3>  543-3  (2908) 

p 伊登 3.3 尺實木 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 142( 公分） 

B321 93  (161000) 

(含 椅） 


@ 543-4  (2906) 

伊登 4 尺實木 六斗櫃 

寬 120X 深 45X 高 75( 公分） 

B321 84  (153000) 


(2)  543-2  (XS002-3) 

*** 伊登 5 尺 雙人床 

寬 159X 深 1"X 高 "( 公分） 

B321 90  (158000) 

(不含 床墊） 

床 片兩用 式 .簡潔 .舒適 .皆 可同 時擁有 


；4)  696-2 

伊 登實木 化妝椅 

寬 31 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


(6)  543-5  (2902) 

* 伊登 1.8 尺實木 床頭櫃 

寬 5似 深 40X 高 45( 公分） 

B9872  (60000) 


簡約 造型實 木取手 


7}  545-1  (2917) 

*** 伊登 7 尺 實木拉 門衣櫥 

寬 210X 深 61X 高 199( 公分） 

B87636  (530000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


*8}  545-2  (2915) 

** 伊登 5 尺 實木拉 門衣櫥 

寬 150X 深 61X 高 199( 公分） 

B65492  (410000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


:;9 ::  545-3 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3217(14200) 


Idun 伊登 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


伊登 雙人床 產 品解說 

材質 正夾板 + 全實木 橡木皮 
床頭墊 高級 提總布 + 高密 度泡棉 （ 可 拆洗） 
床板 附四分 正夾板 
腳座 實木 

伊登 化妝台 .斗櫃 .床 頭櫃 .衣櫃 產 品解說 

材質 正 面採用 A 級紐 松實木 
側板 採用 高級低 甲醛木 心板. 

最新 浮雕木 紋耐磨 紙貼皮 
抽屜 抽牆 1 2mm 夾板 .底板 5mm 夾板. 

採用 M I T 高級鋼 珠滑軌 .精 準耐用 
背板 採崁 入式美 背處理 
塗裝 採 用北歐 風格平 光塗裝 .質 感細腻 


Sleeping  room 

7IV  Ur 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


Sleeping r§m  臥室 系列床 組衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母 床鏡台 雙層床 挑高床 


544 


546-1  (2905) 

伊登 2.6 尺實木 五斗櫃 

寬80乂深45乂高114(公分） 

B321 74  (145000) 


2}  546-2  (2904) 

伊登 2.6 尺實木 四斗櫃 

寬 80X 深 45X 高 94.5( 公分） 

B321 52  (127000) 


(3>  546-3  (2903) 

伊登 2.6 尺實木 三斗櫃 

寬 S0X 深 45X 高 75( 公分） 

B321 30  (108000) 


*4}  543-4  (2906) 

** 伊登 4 尺實木 六斗櫃 

寬 120X 深 45X 高 75( 公分) 

B321 84  (153000) 


(5)  543-3  (29 ⑽ 

** 伊登 3.3 尺實木 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 142( 公分） 

B321 93  (161000) 

(含 椅） 


簡約 造型實 木取手 


；6)  696-2 

* 伊 登實木 化妝椅 

寬 31 3X 深 38.5X 高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 

▼ 鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 

_ ^1 

23 


546 


co 

cT 

CD 


臥 

I 

列 

床 

組 


衣 

\ 

櫃 


I 


床 

頭 

子 

母 

床 

鏡 

台 

佳隹 


(l)  545-1  (2917) 

" 伊登 7 尺 實木拉 門衣櫥 

寬 21 0X 深 61 X 高 199( 公分） 

B87636  (530000) 

(本 衣櫥可 另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


\2)  545-2  (2915) 

** 伊登 5 尺 實木拉 門衣櫥 

寬 box 深 61X 高 199( 公分） 

B65492  (410000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡) 


G)  545-3 

參鲁 鲁春鲁 

內鏡 


寬 40X 高 100( 公分） 

B3217(14200) 


逃 

[R] 

床 


內裝 說明圖 
71 


57 


71 


98 


77.5 


30 


132 


18 


[單位 公分] 


內裝 說明圖 


30 


132 


77.5 


[單位 公分] 


545 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


1 547-1  (GC1 502-2) 

• ••• 

551-5  (A137) 

••••• 

(7)  547-6  (243) 

••••• 

克萊兒 6 尺 雙人床 

達拉斯 化妝椅 

丹妮卡 4 尺 多功能 置物相 

寬 19狀 深 217X 高 94( 公分） 

寬 41.5X 深 35X 高 43( 公分） 

寬 120X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B43270  (225000) 

B3216(13400) 

B32104  (86700) 

(不含 床墊） 

2 ) 547-2  (GC1 502-2) 

• ••• 

( 5)  547-4  (242) 

••••• 

(»)  553-1  (A143) 

••••• 

克萊兒 5 尺 雙人床 

丹妮卡 2.5 尺 五斗櫃 

達拉斯 7 尺拉 門衣櫥 

寬 162X 深 2]7X 高 94( 公分） 

寬 76X 深 40X 高 ”7( 公分） 

寬 211.5X 深 61X 高 197( 公分) 

B43240  (200000) 

B321 16  (96700) 

B65400  (333000) 

(不含 床墊） 

3)  547-3  (241) 

• ••• 

(6  ) 547-5  (240) 

••••• 

丹妮卡 3.5 尺掀鏡 化妝台 

丹妮卡 1.8 尺 床頭植 

寬 106.5X 深 40X 高 75.5( 公分） 

寬 54.5X 深 40X 高 47( 公分） 

B32132  (110000) 

B6548  (40000) 

(含 椅） 

Sleeping  room 

h c 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


547 


Danica 

丹妮卡 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


克萊兒 雙人床 產 品解說 

床頭 白楊 木實木 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床架 正夾板 + 白 橡木 實木皮 
床頭墊 採 用高級 棉麻布 + 高密 度泡棉 
(不可 拆洗） 

腳座 白楊木 實木腳 
床板 四分 正夾板 

丹妮卡 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 
腳座 橡膠 木實木 


1 ••••、• 


9}  553-2  (A  142) 

** 達拉斯 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150.5X 深 61X 高 197( 公分） 

B43288  (240000) 


(10::  553-3 

鲁鲁 肇鲁參 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


V 


3 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 
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4 

5 
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；i)  533-1  (QM1800) 

" 艾倫 6 尺 雙人床 

寬 1 90.认 深 209.5X 高 89.5( 公分） 

B43220  (183000) 

(不含 床墊） 


:3)  551-4  (A136+A136-1) 

** 達拉斯 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 142.5( 公分） 

B321 46  (122000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


(5>  551-6  (A138) 

達拉斯 3.6 尺 六斗櫃 

寬 109X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B321 16  (96700) 


2}  533-2  (QM1500) 

艾倫 5 尺 雙人床 

寬 1 60.5X  深 209.5X  高 89.5( 公分） 

B321 92  (160000) 

(不含 床墊） 


*4}  551-5  (A137) 

** 達拉斯 化妝椅 

寬 41.5X 深 35X 高 43( 公分） 

B3216(13400) 


(6>  551-7  (A135) 

' 達拉斯 1.65 尺一抽 床頭櫃 

寬 50X 深 40X 高 46( 公分） 

B6548  (40000) 


Sleeping  room 

h c 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


549 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


1 


管:. 


(7>  553-1  (A143) 

p 達拉斯 7 尺拉 門衣櫥 
寬 211. 5X 深 61 X 高 197( 公分) 
B65400  (333000) 


::  9 ) 553-3 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


；8>  553-2  (A142) 

** 達拉斯 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150.5X 深 61X 高 197( 公分） 

B43288  (240000) 


Dallas 

達拉斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


艾倫 雙 人床不 可訂做 


艾倫 雙人床 產 品解說 

材質 實木 + 全橡 木皮 +MDF 全烤 式材質 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床板 四分 正夾板 


本系列 產品皆 可訂做 


達拉斯 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 


Sleeping r§m  | 臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 
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